Medical Education Department 


TENDER NOTICE 


No. C3- 6457 /2007/ MCT. 

5th June 2007. 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Medical Gases (Oxygen , Nitrous Oxide, Nitrogen and 
Carbon dioxide ) to Collegiate Hospitals under Medical 
College Hospital, SAT Hospital and Ophthalmic Hospital 
for the year 2007- 08 . 

Superscription — Tender No. 3/2007. 
Cost of tender form : 

Original - Rs. 1, 000 + VAT. 

Duplicate - Rs. 500 + VAT. 
Last date and time of sales of tender form — 26 -7 -2007, 
3 . p . m . 

Last date and time of receipt of tenders — 27 -7- 2007, 
2 .30 p . m . 

Date and time of opening tenders — 27 -7 - 2007, 3 p .m . 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram-11 upto 
3 p . m . on working days . 

- To whom tenders are to be sent - The Principal, 
Medical College , Thiruvananthapuram -11 . 

The date up to which the rates are to be firm 
One year. 

The rates should be inclusive of sales tax and free 
delivery at the concerned hospitals . 

Tenders are to be submitted in detail with illustrated 
pamphlets (whenever necessary ) neatly types. Written 
manuscripts often to be avoided as far as possible . 

All offers to the tender should be accompanied with 
the formal agreement executed in Rs. 50 Kerala Stamp 
Paper together with required Earnest Money Deposit 
( one percent of the total cost quoted), which can be 
remitted by way of Crossed Demand Draft . Advance 
payment condition will not be considered . 

Tender forms are not transferable nor the cost 
refundable under any circumstances. 

Tender forms can be obtained by post , if required , by 
remitting the due amount with Rs. 50 extra as postage 
charge by way of money order, addressed to the Principal, 
Medical College , Thiruvananthapuram - 11 on or before 
21 -7 -2007. No other form of remittance through post will 
be accepted . 


ഓക്സൈഡ്, നൈടജൻ ഗ്യാസ്, കാർബൺ ഡൈ 
ഓക്സൈഡ്) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താല്പര്യമുള്ളവരിൽ 
നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 3 / 2007. 
ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ രൂപ 1,000 + വാറ്റ്. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രൂപ 500 + വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് ഫാറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26- 7 - 2007, 3 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
- സമയവും - 27 - 7 - 2007, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
27 - 7 - 2007, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫാറം ലഭിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 11. 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട വിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-11. 

- ദർഘാസ് ഫാറം മേൽപ്പറഞ്ഞ വിലാസത്തിൽനിന്നും 
നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫാറം തപാലിൽ 
ആവശ്യമുള്ളവർ ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
തപാൽ ചാർജ്ജായ 50 രൂപ അധികം മണിയോർഡറായി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ അല്ലാതെ മറ്റ് രീതിയിൽ 
അയയ്ക്കുന്നതുക യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്ന 
തല്ല . മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
21 - 7 - 2007 . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


SCHEDULE 


MCH SATH OPH 


Name of 
Gas 


Type of 
Cylinder 


Total 
Quantity 
required 


14500 


80 


34580 


1200 


.. 


16200 


60 


25 


. 


275 


Medical Bulk Cylinder 20000 
Oxygen 

B Type Cylinder 15000 
A Type Cylinder .. 

AA Type Cylinder 250 
Nitrous AA Type Cylinder 
Oxide 

Bulk Cylinder - 400 
Nitrogen 
Gas 
Carbon 

40 
Dioxide 


150 


. 


15 


.. 


- തിരുവനന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പ്രതി, 
എസ്. എ . റ്റി . ആശുപത്രി, ഗവൺമെന്റ് കണ്ണാശുപതി എന്നീ 
സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് 2006 - 07 വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായി 
വരുന്ന മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് (ഓക്സിജൻ, നൈട്രസ് 


Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


| ( Sd.) 
Principal. 


കമ 


( 3 ) 


5/ 07 


6 / 07 


No. 


TENDER NOTICE 

- ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് കവറിനു പുറത്ത് 

ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവിവരവും രേഖപ്പെടുത്തി പ്രൻസിപ്പാൾ, 
No. C2-3980 /2007/ TDMCA . 

| 14th June 2007. 

റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പു ഴ - 5 എന്ന 

വിലാ സ ത്തിൽ അയയ് ക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന 
Sealed tenders are invited in the prescribed forms 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ താഴെ 
for the supply of following items to the Various 

കൊടു ത്തി രി ക്കുന്ന തീയ തി യിലും സമ യ ങ്ങ ളിലും 
Departments of T. D . Medical College, Alappuzha . Tender 

സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസിന്റെ വിലയായി 
should be superscribed with Tender No., item and 

ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
addressed to the Principal, T. D . Medical College , ദർ ഘാസുകൾ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
Alappuzha . Late tenders will not be accepted . Tenders പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
will be opened at the time and date noted below in the ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ടി ഓഫീസിൽനിന്നും 
presence of such tenderers or their authorized 

ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
representatives who may be present at that time. തപാൽ ചാർജ് രൂപ 50 (ഓരോ ദർഘാസിനും). 
Intending tenderers may obtain tender forms from the 

ദർഘാസ് 

- ഇനവിവരം 
undersigned on all working hours from 10 a. m . to 4 p . m . - 

- നമ്പർ നമ്പർ 
Cheque, Drafts, Postage Stamps etc. will not be accepted 

- (1) | (2 ) 
towards the cost of tender forms. Tender forms are not 
interchangable. 

- 1 

ബയോകെമിസ്ട്രി വകുപ്പിലേക്ക് 

ആവശ്യമായ റീ ഏജന്റ് സ് 
- An agreement in Kerala Stamp Paper worth Rs . 50 is 

മെകാബയോളജി ഡിപ്പാർട്ടു 
to executed along with an EMD of 1 % of the cost of 

മെ ന്റി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മാ യ 
item tendered . EMD may be furnished in the form of 

ബയോളജിക്കൽ സ് 
Deposit Receipt of a Reputed Bank. Further details can be 

- 7 / 07 

അനാട്ടമി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് 
had from this office on all working hours. 

ആവശ്യമായ അസ്ഥികൾ 
| Sl . 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
| Tender No . 

Description 
Descr 

അസ്സൽ രൂപ 450. 
5/ 2007 Reagent to the Department of 

പകർപ്പ് രൂപ 225. 
Biochemistry 

മണിയോർഡർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 20 -7 -2007. 
6 /2007 Biologicals to the Department of ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
Microbiology 

സമയവും - 8- 8-2007, 1 മണി. 
7 /2007 Bone set to the Department of 

ദ ർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
Anatomy 

ക്രമനമ്പർ 1 - ന് 8 - 8 - 2007 , 2 മണി, കമനമ്പർ 2 - ന് 

8- 8- 2007, 2.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 3- ന് 8- 8- 2007, 3 മണി. 
Cost of tender form : 

T . D . Medical College, 

( Sd .) 
Original - Rs. 450 

Alappuzha. 

Principal. 
Duplicate — Rs. 225 

TENDER NOTICE 
Last date of receipt of Money Order — 20 -7 - 2007 . 

No. S -1550/2007/DCC . 

11th June 2007. 
Last date and time for receipt of tender 
- 8- 8- 2007, 1 p . m . 

Sealed competitive tenders in the prescribed forms 

are invited for the supply of the following items to the 
Date and time of opening of tender - 8- 8- 2007, 2 p . m . Govt . Dental College, Calicut. 
| for Sl . No . 1 , 8 - 8 -2007 , 2 .30 p . m . for Sl. No. 2 , 
8 - 8- 2007, 3 p . m . for Sl . No. 3 . 

-- Tender No. 

Name of Items 

No . 
- Postage charges Rs . 50 for each tender form . 

(1) 

( 3 ) 

1 S - 1550/07/DCC Purchase of Micro Electric Oral & 
ആല പ്പുഴ റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 

Maxillofacial Surgery System (E -Pen ) 
വിവിധ വകു പ്പു ക ളി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ റീ ഏജന്റ് സ് , 

2 S - 1613/07/DCC Purchase of Induction Casting 
ബയോളജിക്കൽസ്, അസ്ഥികൾ എന്നിവ സപ്ലെചെയ്യുന്നതിന് 

Machine & Multi Functional Milling 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

Machine 


Sl. 


( 2 ) 


3 


തപാൽ വഴി വിൽപന വില ( എം . ഒ . മാത്രം) - 

ക്രമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 780, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 480. 


S -1770/ 07 /DCC Purchase of Multi Viewing 

Microscope 
S -1872 /07 /DCC Purchase of Surgical Microscope 
S -1873/07/DCC Purchase of L .C . D . Projector 


4 
5 


തപാൽ വഴി വിൽപന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 23 - 7 - 2007 , 3 മണി, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 
24- 7 - 2007 , 3 മണി. 


(Sd.) 


Cost of Tender form : 

ദർഘാസ് ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 

സമയവും കമനമ്പർ 2 - ന് 6 - 8 - 2007 , 4 മണി, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 
Original - Rs. 740 for Sl. No. 2 and Rs. 440 

30 - 7- 2007, 4 മണി. 
for others. 

ദർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
Duplicate - Rs. 410 for Sl. No . 2 and Rs. 220 

ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 7 - 8 - 2007 , 11 മണി, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 31- 7 - 2007 , 
- for others . 

11 മണി. 
By Post (M .O .) only - Rs . 780 for Sl. No. 2 
and 480 for others. 

Govt. Dental College , 
Closing date and time of sale of tender forms by 

Kozhikode. 

Principal. 
Post - 23- 7- 2007 at 3 p . m . for Sl. No. 2 and 24- 7- 2007 
at 3 p . m . for others . 

TENDER NOTICE 
Last date and time for receipt of tenders 

- No. S4-7277/2007/ MCC . 

| 16th June 2007. 
6-8-2007 at 4 p. m. for Sl . No. 2 and 30 -7- 2007 at 4 p . m . - 
for others. 

Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
- Date and time of opening of tenders - 7- 8 - 2007 

are invited for the supply of Semi Auto Analyzer for 

Institute of Chest Diseases, Medical College , 
at 11 a . m . for Sl. No . 2 and 31- 7 -2007 at 11 a . m . for 

Kozhikode . Tender forms can be had from the Office of 
others . 

the Principal, Medical College , Kozhikode directly on 
- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെ payment of Rs. 416 and by registered post on payment of 
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 

Rs. 460 by money order. The last date for receipt of 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

tenders is 11 a. m . on 7 -8 -2007 . Tenders will be opened 

at 11 . 30 a .m . on 7 - 8 - 2007 in the presence of such 
ക്രമ ദർഘാസ് 

ഇനവിവരം 

tenderers or their authorized representatives who may be 
നമ്പർ നമ്പർ 

present at that time. Belated tenders will not be 

accepted . 
1 എസ് . / 1550/ 2007 / ഡി . സി . സി. മൈക്രോ ഇലക്ട്രിക് ഓറൽ 
& മാക്സിലോഫേഷ്യൽ 

Tender forms are not transferable. Sale of tender 
സർജറി സിസ്റ്റം ( ഇ . പെൻ) 

forms by post will be closed on 25 - 7 - 2007 , 3 p . m . Neither 

Cheque, Draft , Postage Stamps etc., will be accepted 
2 എസ് ./ 1613 /2007 / ഡി. സി. സി . ഇൻഡക്ഷൻ കാസ്റ്റിംഗ് towards the cost of tender form nor will the forms be sent 

മ ഷ ീ ൻ & മ ൾ ട്ട 1 by VPP . Duplicate copy of tender form can be had on 
ഫംഗ് ഷ ണൽ മില്ലിംഗ് payment of Rs. 208 . 
മെഷീൻ 

IMPORTANT 
3 എസ് . / 1770 / 2007 / ഡി. സി. സി. മൾട്ടി ഡ്രൈവിംഗ് മൈക്രോ 

The tender should be sent along with an agreement 
കോപ്പ് 

executed in Kerala Government Stamp Paper worth 
4 എസ് ./ 1872/ 2007 / ഡി . സി. സി. 

Rs. 50 (Rupees Fifty only ) and EMD @ 1 % of total cost 
സർജിക്കൽ മെ കാ 

of the items tendered for. Rate should be quoted against 
കോപ്പ് 

Indian Rupee payment only . The tender without the 
5 എസ് ./ 1873 / 2007 / ഡി. സി . സി. എൽ. സി . ഡി . required agreement and EMD and tender not quoted 

പ്രൊജക്ടർ 

against Indian Rupees payment are liable to be 

rejected . Specimen copy of the agreement is annexed to 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

the prescribed tender form . Stamp paper will be supplied 
അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 740, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് to the firm outside Kerala on request along with 
രൂപ് 440 . 

remittance of Rs. 87 (Rupees Eightyseven only ) (Rs. 50 
പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 410, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് towards the cost of stamp paper and Rs. 37 as incidental 
രൂപ 220 . 

charge ) by money order. Tenderers should quote the 
AMC (comprehensive ) rate for 5 years after warranty also 
along with their tender . 


TENDER NOTICES 


Superscription — Tender S4 /7277 /2007 /MCC . 
Date upto which the rates are to be firm — 31-3 -2008 . 

Address from whom the Tender form and to whom 
the Tender is to be submitted — Principal, Medical 
College, Kozhikode , Kerala -673 008. 


- No. S1/ 7169/2007/ MCC. 


16th June 2007. 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of composite, partially absorbable 
| mesh ( 45 Box) for the Department of General Surgery, 
Medical College, Kozhikode. Tender forms can be had 

from the Office of the Principal, Medical College , 
| Kozhikode directly on payment of Rs. 416 and by 
registered post on payment of Rs. 456 by money order. 
The last date for receipt of tenders is 11 a. m . on 
4 - 8 - 2007 . Tenders will be opened at 11. 30 a . m . on 
4 - 8 - 2007 in the presence of such tenderers or their 

authorized representatives who may be present at that 
- time. Belated tenders will not be accepted. 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് 
ചെസ്റ്റ് ഡിസീസസ്സ് വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് സെമി ആട്ടോ 
അനലൈസർ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിലേക്ക് മുദ്രവച്ച മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ എസ്.4 / 7277 / 2007 / എം . സി . സി . എന്ന 
മേലെഴു ത്തോടുകൂടി പ്രൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ അ യ യ് ക്കേ 
ണ്ട താണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി 
ക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം 
രാവിലെ 11. 30 - ന് ദർഘാ സു കാരന്റെ യോ അംഗീകൃത 
ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില യായി മണിയോർഡർ 
ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 50 രൂപ വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാ ത്യ ക യി ലു ള്ള സ മ്മ ത പ ത ം ഒ രു 
ശ ത മാ നം നി ര ത ദ വ്യ ത്തോടു കൂടി ദർഘാസിനൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പിൻ സി പ്പാ ളിന്റെ ഓ ഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത 
ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - എസ് 4 /7277 /07 / എം . സി . സി . 
ഇനം - സെമി ആട്ടോ അനലൈസർ 
അടങ്കൽ തുക 2,00 ,000 രൂപ. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 416 രൂപ. 
തപാൽവഴിയുള്ള വില 460 രൂപ. 

ദർഘാ സ് ഫോറം തപാൽ വഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതിയും സമയവും - 25 - 7 - 2007 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 

ദർഘാ സുകൾ ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 7 - 8 - 2007 രാവിലെ 11 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
7 - 8 - 2007 രാവിലെ 11.30 മണി. 


Tender forms are not transferable . Sale of tender 
forms by post will be closed on 25 -7 -2007 , 3 p . m . 
Neither Cheque, Draft, Postage stamps etc . will be 
accepted towards the cost of tender form nor will the 

forms be sent by VPP. Duplicate copy of tender form can 
| be had on payment of Rs. 208. 


IMPORTANT 


The tender should be sent along with an agreement 
executed in Kerala Government Stamp Paper worth 
Rs. 50 (Rupees Fifty only) and EMD @ 1 % of the total 
cost of the items tendered for. Rate should be quoted 
against Indian Rupee payment only. The tender without 
the required agreement and EMD and tender not quoted 
against Indian Rupees payment are liable to be rejected . 
Specimen copy of the agreement is annexed to the 
prescribed tender form . Stamp paper will be supplied to 
the firm outside Kerala on request along with remittance 
of Rs. 87 (Rupees eighty seven only ) (Rs. 50 towards the 
cost of stamp paper and Rs. 37 as incidental charge ) by 
money order. 


SPECIFICATIONS OF THE ITEM 


SEMI AUTO ANALYSER — 1No. 
* Wave Length -340 -630mm 

Printer 
Sipping and curette systems 


Superscription - Tender S1/ 7169/ 07/ MCC. 


Estimated cost - Rs. 5 Lakhs. 


* Memory 


Date upto which the rates are to be firm — 31 - 3 -2008 . 


* UPS 


Address from whom the tender form and to whom 
the tender is to be submitted — Principal, Medical College , 
Kozhikode, Kerala-673 008 . 


Medical College, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Principal. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജനറൽ സർജറി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് കോമ്പോസിറ്റ്, പാർഷലി അബ്സോർബബിൾ 
മെഷ് (45 ബോക്സസ്) വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവച്ച മത്സരാടിസ്ഥാന 
ത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ഉൽപ്പാദകരിൽനിന്നോ അംഗീകൃത 
ഏജന്റുമാരിൽനിന്നോ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


receipt of tenders is 11 a.m . on 7 -8 -2007. Tenders will 
be opened at 11. 30 a .m . on 7 -8 -2007 in the presence of 
such tenderers or their authorized representatives who 
may be present at that time. Belated tenders will not be 
accepted . 


ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള കവറിനു മുകളിൽ 
ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 673 008, കേരളം, ഇന്ത്യ എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയ യ് ക്കേണ്ടതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 
ദിവസം രാവിലെ 11.30 - ന് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത 
ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 


Tender forms are not transferable . Sale of tender 
forms by post will be closed on 25- 7- 2007 , 3 p . m . Neither 
Cheque , Draft, Postage stamps etc. will be accepted 
towards the cost of tender form nor will the forms be sent 
by VPP. Duplicate copy of tender form can be had on 
payment of Rs. 208 . 


IMPORTANT 


- ദർഘാ സ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി മണി ഓർഡർ 
ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 50 രൂപ വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യ 
ത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാസുകൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ആഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - എസ്1 /7169 / 07 / എം . സി. സി . 
അടങ്കൽ തുക 5 ലക്ഷം രൂപ. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


The tender should be sent along with an agreement 
executed in Kerala Government Stamp Paper worth 
Rs. 50 (Rupees Fifty only ) and EMD @ 1 % of the total 
cost of the items tendered for. Rate should be quoted 
against Indian Rupee payment only. The tender without 
the required agreement and EMD and tender not quoted 
against Indian Rupees payment are liable to be rejected . 
Specimen copy of the agreement is annexed to the 
prescribed tender form . Stamp paper will be supplied to 
the firm outside Kerala on request along with remittance 
of Rs. 87 (Rupees eighty seven only ) (Rs. 50 towards the 
cost of stamp paper and Rs. 37 as incidental charge ) by 
money order. Tenderers should quote the AMC 
(comprehensive ) rate for 5 years after warranty also along 
with their tender. 


അസ്സൽ 416 രൂപ. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 208 രൂപ. 
തപാൽ വഴിയുള്ള വില - 456 രൂപ. 


Superscription — Tender S4 /7291 /07 /MCC . 


- ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽവഴി ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 25 -7 - 2007 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 


Estimated Cost - Rs. 5 lakhs 


Date upto which the rates are to be firm — 31 -3 -2008 . 


ദർഘാസ് ഫോറം ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും - 4 -8 - 2007 രാവിലെ 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
4 - 8- 2007 രാവിലെ 11.30 മണി. 

വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി - 31- 3- 2008 . 


Address from whom the tender form and to whom 
the tender is to be submitted — Principal, Medical College , 
Kozhikode, Kerala -673 008 . 


(2) 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർഡിയോ 
വാസ്കു ലർ തൊറാസിക് സർജറി വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് 
ബ്ലഡ്ഓക്സിജനേറ്റർ ( 45 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
- മുദ്രവച്ച മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


No. S4/7291/ 2007/ MCC. 


16th June 2007 . 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of Blood Oxygenator for the 
Department of Cardio Vascular Thoracic Surgery, Medical 
College , Kozhikode . Tender forms can be had from the 
Office of the Principal, Medical College, Kozhikode 
directly on payment of Rs. 416 and by registered post on 
payment of Rs. 460 by money order. The last date for 


ദർഘാസുകൾ എസ്.4/ 7291/07/ എം . സി . സി. എന്ന മേലെഴു 
-- ത്തോടുകൂടി പ്രൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ താഴെ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11.30 - ന് ദർഘാസു 
കാരന്റെയോ അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കപ്പെടും. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ 
ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 50 
രൂപ വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള 
സമ്മതപ്രതം 1 % നിരതദ്രവ്യ ത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാസുകൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്.4/7291 / 07/ എം . സി . സി. 
ഇനം ബ്ലഡ്ഓക്സിജനേറ്റർ (45 എണ്ണം) 
അടങ്കൽ തുക 5 ലക്ഷം രൂപ. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ - 416 രൂപ. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 208 രൂപ. 
തപാൽ വഴിയുള്ള വില - 460 രൂപ. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറം തപാൽവഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 25 - 7 - 2007 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 

ദർ ഘാ സുകൾ ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 8 - 2007 രാവിലെ 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 7 - 8 - 2007 
രാവിലെ 11.30 മണി. 


SPECIFICATIONS OF THE ITEM 


1 . Blood Oxygenator -Adults — 25 Nos. 

* Microporous polypropylene Hollow fibre 
* Blood flow -1-7 L/m 

High efficiency Heat exchanger Incorporated 
* Venous Reservoir- Capacity = 4000 ml. 
* Inter filter- 2 00 micron . Final reservoir screen 
- 150 micron 
* Arteriovenous sampling line. 


2. Blood Oxygenator-Paediatric — 20 Nos . 

* Microporous polypropylene Hollow fibre 
* Blood flow — 0 .5 L /m to 2.5 L /mts 
* High efficiency Heat exchanger Incorporated 
* Venous Reservoir -Capacity = 2000 ml. 
* Inter filter - 200 micron . Final reservoir screen 

150 micron 
* Arteriovenous sampling line 
* Reducers of all sizes . 


( Sd.) 
Principal. 


Medical College , Kozhikode . 


